VIII.   Gemisohe aus zwei Stoften.
oder die VerfHissigungswarme von 1 kg Gasgemisch fiir unver-anderlichen Druck. Man erkennt, daB cliese Warme auf alle Falle um die Losungs- oder Mischungswarme der Flussigkeitsmischung groBer 1st als die Summe der Vergasungs-bzw. Verflussigungsvrarmen der Einzeibestandteile beim gleichen Druck, vorausgesetzt, daB bei
der Verfliissigung eine voll-standige Vermischung oder gegenseitige Losung der beiden Bestandteile ein-tritt, wie z. B. bei der at-mospharischen Luft oder bei eineni Alkohol -Wasser-gemisch.
Liegt nicht der Gas-zustand vor, sondern be-finden sich beide Danipfe im Gemisch in unmittel-barer Nahe der Sattigung, so kann man entweder Gl. 3 als gute Naherungs-gleichung verwenden oder genauer zunachst den Wert Q fiir eine Temperatur t bestimmen, die so hoch 1st, daB sich die Dampfe beim gleichen Druck (Teildruck) im Gaszustand befinden, und alsdann die tjTberhitzungswarme c (t — t) von Q in Abzug bringen. Man er-halt dann als Verdampfungswarme
r = Q-cp-(tg-t)........(4)
Wahlt man dagegen den Naherungsweg, so wird mit
Fig. 220.
aus GL B
' II
. -H». • (4a)
worin tf und t" die Sattdampftemperaturen der Bestandteile beim Mischungsdruck p sind.
Durch die vorstehenden Beziehungen ist die Verdampfungswarme oder Verflussigungswarme eines Gemisches auf die entsprechenden Werte der Mischungsbestandteile zuruckgefuhrt. AuBer diesen Werten muB noch die Losungs- oder Mischungswarme von x kg des einen mit (l — #) kg des anderen fliissigen Stoffes bekannt sein. Die Be-.ziehungen gelten ebensowohl fiir verdiinnte wie fiir konzentrierte Losungen und fiir Mischungen jeder Zusammensetzung.
Fig. 220 zeigt GL 3 (oder 4 a) in graphischer Darstellung. Fiir die verdiinnten Losungen ist lx=x-l^. Ist daher 10 fiir jeden der beiden Stoffe bekannt, so laBt sich der Verlauf von Q und dessen Abweichung von der Geraden am Anfang und am Ende wie in Fig. 220 angeben. (Vgl. auch Abschn, 117.)n, oder daB umgekehrt die Verfliissigung vom Gaszustand aus beginnt. Q ist demnach die Vergasungswarme von 1 kg Flussigkeitsgemischmemengen abzuleiten, die fiir den Fall des idealen Gas-zustandes gleich der Verdichtungsarbeit im WarmemaB sind. Daraus folgt, daB bei der umkehrbaren Entmischung keine Energieanderung eintritt und daB somit die Energie des urspriinglichen Gasgemisches gleich der Summe der Energien- der getrennten Bestandteile von gleicher Temperatur ist. Dies folgt auch unmittelbar aus den Eigen-schaften der idealen Gase. Konnen die Mischungsbestandteile in
